Bericktigun
Seite 185, Zeile 10 von unten lies „#   2 Seite 192, Formel (13) soil heissen A.Q =
Seite 219, Zeile 6 und 8 von unten lies ,. Seite 219, Zeile 1 von unten, Formel (5), Seite 295, Zeile 15 von unten lies ,,der" s Seite 404, Formel (6) lies -f- J3, grad log « Seite 408, Formel (11) und (14) lies ± st; Seite 414, Zeile 9 von oben, Formel (1) s — div A (p grad tp + 9 div Seite 414, Formel (2) lies 6 = A grad g> i
§. 178.   Stromung in einer planparallelen Platte.....
